Zutai dekakutatte sensai nanda 

for 2 Euphoniums and 2 Tubas 



Takuya Shigeta 



Andante J=7 



ii te m i * r r i i f^^ 



i l r i i f f i i jt r r i 



Euphonium I 



Euphonium II 



w •/ i 



j r r j 



j r r j 



j r r i 



I J r ! 



^m 



P 



«ip 



j j oj j 



j j g ^ 



^ 



J -/^ri 



j j ^m 



m^ 



ii Wi v I 



Tuba] 



f 




T. II 




^ j r r j 



j r r * 



j r r r 



UXj ,? r p 



i 



^ 



T.I 



■I ^' | I 



J J J J 



J J J 



Efc 



^ 



W 



a 



Allegro J-l: 




m t i$\u * ihj_t±£iL 



^«^l^_j v ^ ^ 



•/ JW.rtim 



i ?Tj^«n_J^ s I 



P 



E. II 



T.I 




s 



1 v jg =ji 



1 v ?iiJ ^P 



E.I 




p^m 



qiqji[jji m 



SP 



m 



SipigSt 



L££f [£t; L£JJ Lg 



T. II 



J JTIJ'J J> ' J JT"JJ>J J> 



E. II 



T.I 




a ^mm 



m 



mfW,tl,tM £ 



yi i T g r g 5 



S 



mr^r^m ^ 



/ 



Pa 7 v g a % 



^=^ 



pp 



f 



J"3 ? 3 J> J^ 7 J? 7 JT31 



n j j^Sjgjj ^73 



ll jjs g ig; 



^ 



T.I 



^^ 



PP 



/ 




g=Pl §gj 7 1 7 7 7 



I gg 7^# 



^ g^ g 



E.I 



£fc 



PP 



g b P^ V V ^^ 



£ 



|j 1 1 fryl 1 =g=£ 



mmmm 



mmmm 



pp 



?\>1 ^ ?> ?.fr 



J^ a J'v a J>, 



pp 



ffi?rjJ7[j^ fe 



gl 



■^p ^CJ^? 



ii V : t, gEp 77 kjt v kf i ^'i 1 ^ gj 



'j 7 7 £Ef ^=p 



^ 



pp 



-2- 




T. II 



E. II 



T.I 




T.I 




El 



fy- U r 



T f f r 



I r r »r 



^F^ 



r r r r 



^^ 



T. II 



-3- 



E.I 



£ 



s 



f f i f 



T r T r 



£ 



r r f f : 




r r r r" 



*/ 



T. II 



#« 



#S 



f 7 ? 
P 



3T 



";/ 



IS 



f f i f 



zm^m 



E. II 



T.I 




g^Pff g^B 



^* 



i^Sl 



«Tj7^ jot .m S 





T.I 



E.I ^ 



fe^ 



#^# 



M*^ 



#^# 



E f a t iif 



#^# 



t feM ^ 



^^^ 



s 



I I r r 



m 



r r r I 



T. II 



S 



r r r r 



^^ 



-4 



mm 



gppi 



T. II 



"!f 



™f 



I f 1 f 



i r h r r 



J-JT^ i ftJ 



T r I r = 
T r r r 




s 



f r f f 



totfff^tri 



rrrmrr^ffi 



E. II 



T.I 




/ 



p jjjj^j jjj_j j j jj 1 1 



T.I 





T. II 



-5- 



-y ^Hl kF± b 7 i 






HI i Jl J^ 7 i 



7 a b 



3 1 77 .bJTT^ i /T3 



^^ 



JUT? ?«^"^ 



7 i ag ^^b 



T. II 



»>/ 



E. II 



T.I 





g 7 jEufjf^^f? 



?r^?b/]_J^ ^ 



g^jjgg 



JffJJ J7gjj'^ ^g^ 



P 



T.I 



S 



it 7 ? J>J ^ 




Lr_r r fr r lLAT LTXt 



rrn-rrrrrrrr i 



rrrr rrvr 



T. II 




-6- 



m 




El 



T. II 




r=U t 



'mmmmm ^ 



l Eg S gEgEEJ Eg S EgtgS EJEE gg v «P?«P? S 



pp 



>> h ^rm^m 



pp 



EgEE'Eggl 7 gj g 



ggEgEggi Egj g 



J>7 7 J>j: 7 ?J> 



E. II 



T.I 



PP 



/ 



PP 



^^7^7,B 



7 g|j g|jj ^J'7 



7 g|| gS g|§ 



7 ^l g|§ ?J>/ 



PP 



s 



/ 



PP 



7 Egg 7 gjgg 7^/ 7 J:/J>/ 7 yjfr gE§ 



^gg 



/ 



pp 



pp 



E§ 



£ 



£ 



^ 



I *r r r 



^ 



mp 



?^?r?fr 



7W? Li^ 



7W7 [iq 



t^tTtt 



mjD 



S 



1 



r r r r 



T.I 



S 



PS 



#S 



ht^jii 



mp 



112 .£-• 

r«)=L r 



£ 



I f 1 f 



4 



f f f T 



E.I 



S 



i r r r 



^^ 



^^ 



T. II 



JtfS 



pi 



^* 



+ * 



-7 - 



m 



f i i f 



^ 



1 f i 1 



E.I 



"?/ 




^^ 



J J J 



S 



"/ 



hj7fl«^ 



f fP#^ 



m 



^gg^ 



• 



^lp 



T. II 



"if 



E. II 



T.I 




[I] 



Tempo I J= 



p^r r 



^^ 



i i 



^^ 



^^ 



i i t 



r r > 



gggj 



j r r n 



^^ 



j r r ^ 



I r r I 



T.I 



¥ff 



f^p 



i j s j>jbJ 



J J v^ri 



^^^ 



^ 



J 5 ^r 



T.II §5 



^P 



f 




T. II 



Euphonium I 



Zutai dekakutatte sensai nanda 



for 2 Euphoniums and 2 Tubas 



Takuya Shigeta 



Andante J= 



72 



')\n 1 1 \ \ 



^ 



s^^ 



p 



•n" m r i \ i r i mi 



zz: 



zz: 



10 



» 



efe 



fe^ 



3^s 



3^S 



14 



^S 



Y 



fc. 



'i rrr/'r tjj i r is i 



j i 

Allegro J= 



132 



18 



fej£jj 




g 1 y J g BP — g ^ ^ 



* 



r b •/ g 



i 



w/* 



20 



tf^Jt/^ 



g [ § g BP — g ^ ^ 



* 



g j g 



* 



22 



fe 



feN 




g pjy g l-j [jy g 




g gg g ! — a ^ | J g 



^ 



24 ^- 





i 











EuDhonium I 


















" -^ 






26 -^m^-Pi f: £ £: • £ £ £ ±£: £ tfT^i. / "a"":£ £: £ £: A ± £: £ £l£i £ £~£Ta 


f):, t.-T-P- 
















































/ \, \~^ r _ ^^ 









28 



B 



ffiS 



^ 



^ 



dim. 



PP 



33 



gj^EJ zzjg jj Ej Ej j | jt Ej 7 jj Ej Ej 7 | | gj 7 jj gj gj jj 



36 



g LiJ? Lj" Li/ g I ^ ^J * g EjJ^^= 




^ 



^=^ 




40 



*£ 



* 




%£ 



^ 




i 



7 7^ ^^ 



7 7^ ^^ 



mp 



42 




i 




44 



S 



rLJ 7 J [ 7 LJ 7 U 7 



fig 



pp 



-2 



46 



gg 



-P-- -^~> f- 



Euphonium I 
i Q-- 



fr a »f i fre * 



3 



mp 



54 



S 



J^" 



♦ ■---- | 



£ 



J2. 



1©- 



mf 



P 



mf 




f 



mf 



62 



D 



^ 



^ 



^i^ 



£a£h 



4^4 



4^4 



#^^ 



mp 



6 _l gg A>j 



ifejj 



ifcti 



#^^ 



#^=^ 



ft:; 



^ 



^ 



iffi 



M 



#^=^ 



»^=^ 



y =a y 



71 



^ 



mf 



M 



isS 



Ef-Fftf i 



#^^ 



»^^ 



*^=* 



74 



^ 



P 



4=L=I 



fal 



g g g 



s = s 



m/ 



76 



r Jt 'i 



%»£ r 



/ 



p 



78 



ag T 



b r ^ r i>c 



b f ^ y \ r^j7^n r ^^r rr Q^ ^ 



-B- 



-3 1 



i 3 1 

-3- 



81 



^p | r 



1©- 



Euphonium I 




' 5 ' 



i ? 1 



84 



Ff n ff S 



* -^^ - u A . u 



* 



g LU g g s p p s | 



i g 



* 



mf 



86 



g fc d g ' ' -= i " LJ | -7 1 \ 



g LU fTjf p v j 



g •/ g 



mf 



Egg 



i 



Mf£ 



fei 



m 



90 



g dsi rii r 




g [ § g HP — g ^ ^ 



* 



b j g 



i 



wf 



92 



tf^-.t^ 



g 1 § g HP — g ^ ^ 



* 



,- b •/ g 



* 



94 



fe 



fe£t 




g |Ejg g 1 — d | 7 J Eg 




g ^g g ^—jJ tt C 7.f g 





100 



^ tfg^ 



#s^ 



dim. 



PP 



-4- 



Euphonium I 



105 



^ 



* 



"t=f 



^ 



= ^=^ 



g " g j |l 



g a v 



g a •/ 



g r g •/ 



/ 



p 



107 



.a- 



'^h J J?K i ^ 



42. 



i 



#p 



mp 



ill 



tt 



£ 



o_ 



115 



^^ 



fc Jfe 



42. 



:= £ e := v 



i 



42. 



mf 



119 



w/" 







124 



Tempo I J= 



72 



^ 



£ 



^# 



3^3 



P 



127 



^^ 



3^3 



5^^ 



130 



tfY L \ • i» * iW • ^ 


■>'V I 



133 



« 



* r> 



^ 



-5 



Euphonium II 



Zutai dekakutatte sensai nanda 



for 2 Euphoniums and 2 Tubas 



Takuya Shigeta 



Andante J= 



72 



'^b"i ^lifniirr i r r >i»r r hi I r j 



•* b 1 ^ r r 'i 




it i r t 



fS^ 



12 



g^ r r i n r r i i ? " r r r 



1©- 



; T i r p ■y f p I f jpl Pb 



a 



Allegro J =132 






* 



^ r I i * ^ ^ 



^^ 



* 



7 f r I g f 7 ^ 



mf 



20 



^i_^j 



* 



{71 y\>.n =i 



^ 



b •/ ^ 



* 



^ r r 1 7 1 ^ ^4 



22 



^^ ^^ ^^m ^ — • ^^ ^^ ^m V ^ - * 



24 



E 





26 





_Q_ 



fif/m. 



29 



B 



#££#: 



^^ 



#P 



Euphonium II 



33 



')'•]> vyi i vyl i yv \ vyi ivyl 7 ^P | J^7 7 J^jt 7 j «n 



/ 



pp 



36 



^ : b j^j n g g jj" ? r g ^jj g i p n g g jj ? r j ^ ^p 



38 



^ 



■ #tt> r^rj j r r FV f=w 





p 



40 



^^ 



f*ur i r p 



g , i y.f 



7 7 



^^^ 



7 g r g 



mp 



mp 



42 



s 



#-F 



^g * r * r i 



=H^ 



9 m 9 



44 



s 



b "LT 7 J [ 7 LJ j U g 



7 J j 7 a S ^^ 



a 



pp 



46 



tec 



^ 



^i g h 7 k j I - «/ M «/ 1 7 l-d I ■ g^ a r h 



IM 



• n - g g g 



g^ 



^ g j 



^ g g 



mp 



50 , £* f-^ 



iig 



^ 



Mil 



^^^ 



^^^ 



^ ^ i 



^ ^ i 



34 



9^ 



^ 



^ 



M 



*= 



* 



* 



* 



^^^ 



wf- 



^p 



57 



^t 



MM 



M 



M 



'1 ' 7^ =* 



^^^ 



g=g=g 






-O^ H ft* l» ■ — -p •— 





mp 



69 



*f=^ 



zz: 



£ 



i>- * 



i©- 



!*££ 



zz: 



mf 



£ 



m, 



if 



P 



-2- 



76 



Euphonium II 

f- f- m\>p\p t~ Jom }>0 t~ -bm-0- 



\ 



'fZ0± 



f 



78 



\>±v 



^ 






\>±v 



p 



m£ 



* 



i ™ i 



i ™ i 



m 



& 



US^M, 



#=F 



i ^ i 



82 



^ 



IM^ 




g g I 



84 \>. 



g 7 g 



t^.>rf ; M 



. g U I g H||j ^ b r_r~p 7 J 



* 



mf 



S6 



JftM|^ 



! r r vitfrtr i ^ 



: - ^ffC-T l r £jL f ^^rr~p 7 I 



•/ y 



i 



«^ 



# f- «>f p -- 



i 



fei 




90 



ii 



.1 



* 



j_TT g 



* 



^ 



b •/ ; 



* 



j f? v^ 



92 






ftrj/j 



? Li? J P y r r I y r y j ?!>/ J «P j I 



S 



b •/ g 



94 



3*Z 




* g * 




^ 



98 



0-p- 




00-0 



m , O 



fif/m. 



101 



gaa 



^^ 



#p 



-3- 



Euphonium II 



105 



')'•]> vyi i vyl i yv \ vyi ivyl JEEggE^ggEEJEEgjj *? ?«P 



./ 



pp 



m 

108 


m ' 


m ' 


P • 


V : L - 


P m ~ m 


9 m ~ 


-" %-*m—tt Z-~ 


— ^ — v 


7 g 7.7 


7 ^ V.7 


7^7 -.^a — 



mp 



ill 



\> ' 7^M fcg 



£Se£=* 



£Se£=* 



114 



^» 






jEgEgE|! 



b " T^ ^g 



^ 7 Li 



117 



wf 



* 



b - ^ g 



^ ^ Li 



^ 7- LI 



120 



P 



^^ 



^ 



^ 



^ 



g gg g 



g g g 



mf 




p,>V7>fp^>fp^ 



m 



124 



Tempo I J= 



72 



>• i b top 



^^ 



128 



^^ 



i a J I a^r 



-i©- 5 



132 



^ 



1©- 



IZZ1 



-4 



Tubal 



Zutai dekakutatte sensai nanda 



for 2 Euphoniums and 2 Tubas 



Andante J= 



72 



Takuya Shigeta 



''***& I i m 



fc$ 



« # 



p 



^ 



^5 



^=^ 



p^ 



p 



'> g r 'i 




a ■ 




" ' , JJ ^i|J 



10 



sfe 



'j » 7| i j, cj i f r v^ ^ 



^ 



13 



V g b r J P=fr 



f'J ^_JJ n 



E^^ 



£ 



16 



g] Allegro J 



132 



'Ki<J .» h 



PPP 



j5 j \\ \ 7 yP^y r f yj j?73 



mf 



19 



g b^ § 1 g jj J) j j h g 1 1 § 



^ 7j^ 



21 



^frj?/^ ^^ 




* 



*jj g [j> ^ #g^ 



23 




B j I 7 -¥- = _ J I ffi 7 



S 





£3 



Tuba I 



25 



m 






27 



m - m P 



gg 




3E 



dim. 



31 



B 



bJJ^JJ^JJ^JJ^ 



j J J? J J j J ^ 



pp 



33 



g jj 7 g g j g g V g i >} V I 7 g J 3 £ g g V g 



5 



/ 



P 



35 



v : bv Wn ^ ^ 




* 



^j/j* g [j> j^ ^ 



w 



37 




s 



rj/ iiJi M 



* 





39 




"n 7 •/ g p g [_ ^ | 




p 



mp 



41 



1 j j g | g [_ ^ 




43 



§5 r!rrr J g g 




sP?P? 



fe?^ 



e 



pp 



-2- 



Tuba I 



46 




























































C\. it ^. ,- — 






'>>• 




■ 




^-i • — 




p 




p 








)• U 


*"^ 


p 




V 








p 














p 




p 










v - 






p 




y p t 
























*■ m 
























» m 












tf 





















































































































mp 

54 




__ 1 


i 






__ I 






^. b 


• - 


b 


o 




m p 




^- b 


• - 


tfY 't >^ 








* 








o> 










» P 










■ 






/• tj4 
















































y v u 
















































V 































60 



mf 



P 



mf 



>' HI J ^ 1 J^ S 



OM 



g J I tj J jH J , d JU J J <^= 



# *b « 



!>2 



D 



/ 




«?f 



p^ 



* 



* 



^^ 



JCT 7 ^ ~ JCT 7 J71 



* 



* 



3=£y 




JJU J ^-y3 



71 




JTi J ^-7? 



mf 



^* 



^* 



74 




J3i J ^- 7 J 




* 



-^ar ^ jbJU *^ 



* 



12* 



«f- 



77 



-5- 



^r a b# - 



^^ 



^ f L^bikJ ™ 



p 



so 



r i j p ^^ 




ny ^rf ^r*r g r 



m/- 



87 



F^F 




7 f 7 I W j 



JUW J 



• # 



• L-g— 



-3 



Tuba I 



89 



^JJJH? li b i i$L^ ijj ijwiti 



f 



^^ 



*=* 



91 



mf 



*>-\> ? jo g .n i 7 * 



* 



^=g 



g= E g r i g 



93 



^ g JO g jj ]) j * 




* 



pp g [^ J ^m=^ 



0—0 



95 



^ 




^?>? -^- = Jf?W? 



s 





J J H ? 7 g 3= : 



97 






• P » - *»f* ** - 



^ 



99 



» r * » 



& 




331 



dim. 



103 



bJJ^JJ^JJ^JJ^ 



j J J? J J j J ^4 



105 



PP 



v : b j ggi yJ*/ ggg h ggi ggg yjw 1 7 gig yjw yjw 



log n 


f 










o- 








P 










n ' 













PP 

• 
















$v 


u 


p 




') 








9 










u 


9 




m 










'J 






B 




/• i 


























9 






















W 


w 










' » 





































































































116 



mp 



6- 



J | J J \> P m 



mm 



j j b r j 



1©- 



-ji 



-G- 



ZZ 



122 



mf 



P 



mf 



') : \. r r r r ^ J 3 J r f r> r f'r r 1 ^ 



»gp » » 



tat 




/ 



124 



[fjTempo I J= 



72 



'>■ 1 I .J v 



PP 



^^ 



128 j9 

g r J ■» p^ 



5 




§6 



f3 



^Qttel 'J 



131 



^^ 



M=*= 



^ 



-4 



Tuba II 



Zutai dekakutatte sensai nanda 



for 2 Euphoniums and 2 Tubas 



Andante J= 



72 



')\n i i i i ^ 



Takuya Shigeta 



^ 



i 



:zz 



"a 



-6*- 



*-^F 



^ 



f 



13 



g I i 



f 



7ZZ 



K 



4 J - J 



s 



Allegro J= 



132 



17 



7 j ll ' l h I I 



i i m 



* 






** 



20 



'^ I it 



j mIJ 



f 



24 



j jnj'j j' ' j jnj'j j' 



mm 



^=5 



Tuba II 



27 




29 







7 "Jp ^TJ 





n? 



31 



B 



g=P j 7j,* ^=P 



^=P^ 



~rf--rf--r^-r^---; 



#p 



/ 



34 



^7_h 7 § g _y § j^ l yi^ 7 g=j§ 7 a 



pp 



p 



37 



^ 



J J71J)J W 




^e^=$ 



p 



40 



^^ 





a t w a t 



a t - a t 



a t - a t 



mp 



42 




a t * a t 



44 



feTTT] JT 



7 B 7 



fig 



M> 



-2 



Tuba II 



46 



m 



^ 



p=i 



s^ 




J3i^'^? 



wp 



49 



gg 




pp*^ 



fe^ 



* 



* 



52 



^ 



JIJ^- I JIJ^ 



S 



K 



* 



mf 



56 



?fy HTr^f^- I Hjf^f^- I r^ fe 



^Nf£ 






^# 



*^? 



*^f 



mf 



60 



g | J j_J y J J J J J 1 Tj J 11 J i tjJjJJ J = 






J J 'bJ J B 



12* 



./ 



m/ 



62 



D 



9 : gj r"Tp E 



^ 



^? 



1©-= 



£22 



zz: 



1©- 



mp 



70 










V 








u 
























u 






tfY' - " 


') 




* - v 


9 


• 


* i' 






• 


• „ . — 


""~-» 







• - i--' 


• 


• 


/• 


r J 


























- 


■ 




r J 














s 

























































































mf 



mf 



76 



■ d m 



^ J b> J b| J ^r Ju l b J J JU J J J =^ : 



w m 



VJU\> 



f 



— — p 



78 



^5 



S^ft 



* 



^ 



« * 



fl* 



-3- 



Tuba II 



so 




W '" M | f - 7 ? 



n 



82 



• • ■ — -' ^ 



t* 



85 



g j 7 g N J3 ^rH y J>b3 ^^ 



j i ^^JfflwJ7$ 



fe 





W 



pp J JW j 



1 



Vtfw v «> « r i 



90 



S i I 



I 1 ?i^J 



j i -y J ? J 



f 



¥ 



94 



j jnj'j j' ' j jnj'j j' 



XT 



98 




fe^=^ 




u 



100 



dTffJ. ' — ' 




7 jjt j tJ> I ^i ^ 




102 




flP-4 



Tuba II 



105 



islp 7 nip 7 § i i ? j 7 •* ^p 



^ 



./ 



107 



k )'-\> iJh 7 gjg 7 gg 



^J^J- 



^J^J- 



PP 



mp 



no 



J73" I rTT? ^ JT^ ^ 



^ 



^* 



113 



#^# 



"TT^JT^- i fTT? ^ JT3 - 



*3* 



116 



^- i rffl^- i ffl 



#ggp 



rM* 



a^t 



mf 



P 



119 



^ 



#^y 



m^ 



^^ 



s= 



s 



mf 



122 



g l r r r r J^ 



f s~ m m f \ . 




m m 



^f 



m 



/ 



124 



3S 



Tempo I J= 



I? 



72 



128 



^ 



f 



-e 1 - 



:z£ 



if 



132 



^ 



-5 



